COMC? 


Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real 


DIPLOMA 


que el pleno de la Junta Directiva de este Colegio acordó otorgar a 


Dr. D. MAURICIO MARTÍ BRENES 


Con motivo de su jubilación en el ejercicio de la Medicina y como reconocimiento y homenaje a una 
dilatada vida profesional de abnegación y espíritu de sacrificio puesta al servicio de la sociedad. 


Ciudad Real, 24 de junio de 2022 


El Se rio 


Dr. D. César Lozano Suárez 


Dra. D7 oncepción Villafáñez García 


